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BOGUMIŁA Z MIROSŁAWSKICH 


SCHWANITZ-SZWANTOWSKA 


_ przeżywszy lat 59, opatrzona św. Sakramentami. zasnela w Panu dnia 
| 20-g0 Lipca 1888 roku o godzinie 9% rano. 


Pozostała rodzina zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na wyprowadzenie zwłok. 
które się odbędzie w Niedziele dnia 22 b. m. o godzinie 9 popołudniu z domu przy ulicy sw. 
Tomasza L. 33 wprost na cmentarz. 


NABOZENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawi się w Poniedziałek dnia 23 b. m. o godzinie 10 rano w kościele Najświętszej Maryi Panny. 


